‚ Kan. 
| Władysław Mol I 


proboszcz parafii Dobrego Pasterza w Prądniku Czerwonym 


przeżywszy lat 43, zmarł dnia 27 października 1942 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w sobotę dnia 7 listopada 1942 roku o godzinie 8 rano w kościele 
parafialnym Dobrego Pasterza w Prądniku Czerwonym, na które zaprasza stroskana 


Rodzina. 
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